सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील विविध शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालये यांना यंत्रसामुग्री- 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.८६/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १६/०३/२०२२ 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस- 
२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/यंसाख- 
६/शावैमरु/१९३५/२०२१-२२, दिनांक ०४/०३/२०२२. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक ०४/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांना यंत्रसामुग्री- 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध संस्थांकरीता सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये २२,१६,३४,०१२/- (अक्षरी 
रुपये बावीस कोटी सोळा लक्ष चौतीस हजार बारा रुपये मात्र) इतक्या किंमतीची सदर शासन 
निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-“अ” व “ब” मधील यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
अटी :- 
१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
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निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 09.92.2098 व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडहाक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केळेळा नसल्याबाबत 
व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्य होईल यानुषंगाने आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत 
करण्यात येईल. 
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१३) संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 


कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 


करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्चखालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
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मागणी क्रमांक : एस-०४ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (8290 १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१६१०३३३११३१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
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५) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये (सर्व संबंधित) 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ad संबंधित 
८) निवडनस्ती (प्रशा-१) 
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शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.८६/ प्रशा-१, दिनांक १६/०३/२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट-अ 


एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी सामाईक स्वरूपाची यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्नरीची मागणीचा एकत्रित THA खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. | यंत्राचे नाव संस्थेचे नाव ॥& । नग | प्रति नग एकूण किंमत 
क्र E E संख्या | अंदाजित किंमत 
“yy 
| १२ चॅनल शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ पं १५०००० १५०००० 
इसीजी मशीन | महाविद्यालय, ००७९ 
गोंदीया 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ aa १५०००० १५०००० 
महाविद्यालय, मिरज | ००४४ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ३००००० 
2 ।उ३पार्टसेल ससून सर्वोपचार २२११२९९८ ६००००० ६००००० 
काउंटर रुग्णालय, पुणे ०२५१ 
श्री. छ. शि. म. २२११२९९८ | ६००००० ६००००० 
सर्वोपचार रुग्णालय, | ००८७ 
सोलापूर 
के. श्री. TAS. शा. वै. | २२११२९९८ fal ६००००० ६००००० 
म. , धुळे ०२१० 
एकूण १८००००० 
३ | अडल्ट नागरी आरोग्य केद्र, | २२११२९९८ 4 400000 ५००००० 
सीपीआर वांद्रे, मुंबई ०३९७ 
मॅनेक्वीन विलासराव देशमुख । २२२०१९९८ रि ५००००० ५००००० 
शासकीय वैद्यकीय | ००५३ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण १०००००० 
४ । ऑलइनवन । शासकीय वैद्यकीय | २२११२९९८ cell १२५९०० १२५९०० 
डेस्कटॉप महाविद्यालय व ०३२९ 
कंम्प्युटर (हाय | सर्वोपचार रुग्णालय, | २२११२९९८ ta १२५९०० १२५९०० 
एंड) बारामती ०३३२ 
२२११२९९८ al) १२५९०० १२५९०० 
०३९६ 
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py 
परिचर्या शिक्षण २२२०१९९८ | २ १२५९०० २५१८०० 
संस्था, मुंबई ००३९ 
सेंट जॉर्जस २२२०१९९८ | ४ १२५९०० ५०३६०० 
रुग्णालय, मुंबई ००३२ 
एकूण ९ ११३३१०० 
५ ।अनेस्थेशिया | a. dag २२११२९९८ all 300000 300000 
बाईल्स मशीन । रुग्णालय, गोंदीया । 0909 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २२११२९९८ | २ 300000 ६००००० 
अंबाजोगाई ०१६७ 
विलासराव देशमुख । २२२०१९९८ 7 300000 300000 
शासकीय वैद्यकीय । ००५२ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
एकूण 1 ४ १२००००० 
६ ।अँनेस्थेशिया | St. ata. a. वै.म.व | २२१११९९८ षि १७०८००० | १७०८००० 
वर्कस्टेशन विथ | रू, नांदेड ००३६ 
२ वेपोरायझर |।शा.वै.म.व २२११२९९८ | ३ १७०८००० | ५१२४००० 
विथ रुग्णालय, अकोळा | ०१७३ 
व्हेन्टीलेटर झा. वै.म. व २२११२९९८ | १७०८००० १७०८००० 
विथ मल्टीपॅरा | रुग्णालय, औरंगाबाद | ०१५१ 
मॉनिटर शासकीय वैद्यकीय । २२१११९९८ णि १७०८००० | १७०८००० 
महाविद्यालय व ००१७ 
रुग्णालय, जळगाव 
झा. वै.म.व २२११२९९८ षि १७०८००० १७०८००० 
रुग्णालय, मिरज ००२५ 
विलासराव GATT । २२२०१९९८ i १७०८००० | १७०८००० 
शासकीय वैद्यकीय । ००५२ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
एकूण ८ १३६६४००० 
७ । ऑटोरेफ्टोमीट | डॉ. at. च. शा. वै.म.व | २२१११९९८ bal ४५०००० ४५०००० 
रविथ रू, नांदेड ००३९ 
केराटोमीटर ।शा.वै.म.व २२११२९९८ Gal ४५०००० ४५०००० 
रुग्णालय, गोंदीया । ०११२ 
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ससून सर्वोपचार २२११२९९८ a ४५०००० ४५०००० 
रुग्णालय, पुणे ०२४७ 
एकूण ३ १३५०००० 
८ | आटोमेटेड शा.वै.म.व २२११२९९८ eal १८००००० १८००००० 
पेरीमीटर/विझ्यु | रुग्णालय, औरंगाबाद | ००२३ 
अल फिल्ड विलासराव देशमुख २२२०१९९८ 7 १८००००० १८००००० 
SOIR शासकीय वैद्यकीय । ००५६ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
एकूण २ ३६००००० 
९ । बेबी वेविंग शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | २ ३९०० ७८०० 
मशीन (हाय महाविद्यालय व ०३३९ 
एंड) सर्वोपचार रुग्णालय, 
बारामती 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | २ ३९०० ७८०० 
महाविद्यालय, ०१७९ 
अकोला 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण | 8 | १५६०० 
| बिलीरुबिनोमी | बै.जी. शासकीय २२११२९९८ | 920000 १२०००० 
टर वैद्यकीय ०२०४ 
महाविद्यालय, पुणे 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ 7 420000 १२०००० 
महाविद्यालय व ०३३९ 
सर्वोपचार रुग्णालय, 
बारामती 
शा.वै.म.व २२११२९९८ णि १२०००० १२०००० 
रुग्णालय, गोंदीया । ००९४ 
सर्वांपचार रुग्णालय, | २२११२९९८ षि १२०००० १२०००० 
धुळे ०२१७ 
श्री. छ. शि. म. २२११२९९८ । २ १२०००० २४०००० 
सर्वोपचार रुग्णालय, | ००९८ 
सोलापूर 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ६ ७२०००० 
तते. बायनोक्युलर ।शा.वै.म.व २२११२९९८ | ३ ३०६५० ९१९५० 
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मायक्रोस्कोप | रुग्णालय, गोंदीया । ००९७ 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | ५ ३०६५० १५३२५० 
महाविद्यालय, ००६४ 
जळगाव 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ८ २४५२०० 
१२ | बायफिजीक शा.वै.म.व २२११२९९८ णि ३५०००० ३५०००० 
डिफ्रीबीलेटर | रुग्णालय, मिरज ००३५ 
विथ एईडी विथ | विलासराव carp | २२२०१९९८ | ५ ३५०००० | 4940000 
एक्सर्टनल शासकीय वैद्यकीय | ००५० 
पेसर महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
एकूण ६ २१००००० 
१३ | बिएलएस शा.वै.म.व २२११२९९८ | ३ १२००० ३६००० 
(इसीजी अन्ड । रुग्णालय, अकोळा =| ०१७३ 
बँग मास्क शासकीय वैद्यकीय | २२१११९९८ 1 १२००० १२००० 
वेन्टीलेडान) महाविद्यालय व ००१७ 
रुग्णालय, जळगाव 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण fees ४८००० 
१४ । बिपी अँपरेटस | शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | ५ ४००० २०००० 
(हाय एंड) महाविद्यालय व ०३२९ 
सर्वोपचार रुग्णालय, | २२११२९९८ | ५ ४००० २०००० 
बारामती ०३३२ 
२२११२९९८ 2 ४००० ८००० 
०३९६ 
शा.वै.म.व २२११२९९८ | २० ४००० ८०००० 
रुग्णालय, अकोला | ०१८४ 
२२११२९९८ २० ४००० ८०००० 
०१८५ 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | ० ४००० ७०००० 
महाविद्यालय, ०१७९ 
अकोला 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ६२ २४८००० 
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१५ । ब्रेस्टपंप बै.जी. शासकीय २२११२९९८ षि १२००० १२००० 
वैद्यकीय ०२०३ 
महाविद्यालय, पुणे 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | २ १२००० २४००० 
महाविद्यालय व ०३३९ 
सर्वोपचार रुग्णालय, 
बारामती 
प. व. पा. शा. वै.म.व. | २२११२९९८ | २ १२००० २४००० 
रु., सांगली ०००३ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण 4 ६०००० 
१६ । ब्रोन्कोस्कोप बै.जी. शासकीय २२११२९९८ | १५००००० | १५००००० 
(लो एंड) वैद्यकीय ०१३१ 
महाविद्यालय, पुणे 
शा.वै.म.व २२११२९९८ कि १५००००० | १५००००० 
रुग्णालय, औरंगाबाद | ०१५४ 
एकूण २ ३०००००० 
१७ | सी-आर्म (लो श्री. छ. शि. म. २२११२९९८ णं २०००००० | २०००००० 
एंड) सर्वोपचार रुग्णालय, | ००९१ 
सोलापूर 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म. | २२११२९९८ किं 2000000 | २०००००० 
व रु., अंबाजोगाई ०१२८ 
एकूण २ ४०००००० 
१८ ।काट्री शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ णि १०००००० १०००००० 
(डिजीटल,मोनो | महाविद्यालय व ००२९ 
अन्ड रुग्णालय, जळगाव 
बायपोलर)(मि ।प.व.पा. शा. वै.म.व. | २२११२९९८ al १०००००० १०००००० 
डीयम एंड) रु., सांगली ०००४ 
एकूण २ २०००००० 
१९ | कॉट्री मशीन शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ शि ३००००० ३००००० 
विथ वेस्सळ महाविद्यालय व ००४१ 
सिलींग रुग्णालय, जळगाव 
शा.वै.म.व २२११२९९८ शि 300000 300000 
रुग्णालय, मिरज ००३१ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २२११२९९८ he 300000 300000 
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अंबाजोगाई ०१७० 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ३ ९००००० 
२० | कोंट्री मशीन शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ शि ९००००० ९००००० 
विथ वेस्सळ महाविद्यालय व ०३४१ 
सिलींग सर्वोपचार रुग्णालय, 
सिस्टीम बारामती 
सर्वोपचार रुग्णालय, | २२११२९९८ झि ९००००० ९००००० 
धुळे ०२१६ 
एकूण २ १८००००० 
२१ । सेंट्रीफ्युज डॉ. शां. च. शा. वै.म.व | २२१११९९८ | ३ ८०००० २४०००० 
रू, नांदेड ००३३ 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | ८०००० ८०००० 
महाविद्यालय, ००६९ 
गोंदीया 
इंदिरा गांधी शा.वै.म., | २२११२९९८ | ५ ८०००० ७००००० 
नागपूर ०१६० 
सर्वोपचार रुग्णालय, | २२११२९९८ | २ ८०००० १६०००० 
धुळे ०२२१ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २२११२९९८ hal ८०००० ८०००० 
अंबाजोगाई ०१७१ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण १२ ९६०००० 
२२ | कोल्ड स्टोरेज | शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ णं ४००००० ४००००० 
(०२ बॉडी) महाविद्यालय, मिरज | ००४६ 
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(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ३८ १२७६८ 
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स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २२११२९९८ a १०००० १०००० 
अंबाजोगाई ०१६९ 
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मायक्रोस्कोप । महाविद्यालय, ०३६९ 
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शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ । २९ १५००० ४२३५००० 
महाविद्यालय, ००६१ 
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Sara महाविद्यालय, मिरज | ००५५ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २२११२९९८ | ४ २५७६० १०३०४० 
अंबाजोगाई ०१६६ 
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६४ | म्युअँक टेप शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | २ ५०० १००० 
(हाय एंड) महाविद्यालय व ०३३९ 
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टोनोमीटर रुग्णालय, औरंगाबाद | ०१४९ 
विलासराव देशमुख |। २२२०१९९८ शि ४२५००० ४२५००० 
शासकीय वैद्यकीय । ००५५ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ८५०००० 
७२ | एनएसटी शा.वै.म.व २२११२९९८ २००००० २००००० 
मशीन रुग्णालय, चंद्रपूर ०३०२ 
(मिडीयम एंड) | शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ णं २००००० २००००० 
महाविद्यालय व ०१५३ 
रुग्णालय, जळगाव 
शा.वै.म.व २२११२९९८ | २ २००००० ४००००० 
रुग्णालय, मिरज ००३३ 
शासकीय वैद्यकीय |। २२११२९९८ | २ २००००० ४००००० 
महाविद्यालय, मिरज | ००६० 
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रु., सांगळी ०००४ 
२२११२९९८ . २००००० २००००० 
०००५ 
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अंबाजोगाई ०१७० 
एकूण | qo | 2000000 
७३ ।ओ.टीटेबळ ।प.व.पा.शा. वै.म.व. | २२११२९९८ | 2 ११०००० २२०००० 
(मेडियम एंड) । रु., सांगली ०००४ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म. | २२११२९९८ | २ ११०००० २२०००० 
व रु., अंबाजोगाई ०१२४ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण | ४ ४४०००० 
७४ | ऑपथालमोस्को | शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | २२५०० २२५०० 
प (हाय एंड) महाविद्यालय, ०१७९ 
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स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म. | २२११२९९८ | २ २२५०० ४५००० 
व रु., अंबाजोगाई ०१६४ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ३ ६७५०० 
७५ । आथोपेडिक । गोकुळदास तेजपाळ | २२११२९९८ णि १०००००० | १०००००० 
स्मॉल be । रुग्णालय, मुंबई ००३९ 
सेट (लो एंड) | ससून सर्वोपचार २२११२९९८ हिं १०००००० | १०००००० 
रुग्णालय, पुणे ०२४९ 
एकूण २०००००० 
७६ | ओटोस्कोप प. व. पा. झा. वै.म.व. | २२११२९९८ १४५०० २९००० 
(हाय एंड) रु., सांगली ०००७ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म. | २२११२९९८ | २ १४५०० २९००० 
व रु., अंबाजोगाई ०१६४ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण 1 ४ ५८००० 
७७ | पेन्टा हेड शासकीय वैद्यकीय | २२११२९९८ शि ४७२००० ४७२००० 
मायक्रोस्कोप । महाविद्यालय, ०३०३ 
औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय | २२११२९९८ | ४७२००० ४७२००० 
महाविद्यालय, ००६४ 
जळगाव 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण २ ९४४००० 
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एसएलपी.९८४ । औरंगाबाद 
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स्टिम्युलेटर  । महाविद्यालय, मिरज | ००४२ 
(हाय एंड) ससून सर्वापचार २२११२९९८ किं १००००० १००००० 
रुग्णालय, पुणे ०२३४ 
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स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म. | २२११२९९८ | १००००० १००००० 
व रु., अंबाजोगाई ०१२३ 
विलासराव देशमुख |। २२२०१९९८ | २ १००००० २००००० 
शासकीय वैद्यकीय | ००५३ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ५ ५००००० 
८० । पि.एच मीटर | इंदिरा गांधी शा.वै.म., | २२११२९९८ षि ५०००० ५०००० 
नागपूर ०१६३ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. TA, | २२११२९९८ ha ५०००० ५०००० 
अंबाजोगाई ०१७१ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण २ १००००० 
८१ | फोटोथेरेपी शा.वै.म.व २२११२९९८ | ४ ५०००० २००००० 
युनीट रुग्णालय, अकोला | ०१७४ 
शासकीय वैद्यकीय =| २२११२९९८ | ५ ५०००० २५०००० 
महाविद्यालय व ००१५ 
रुग्णालय, जळगाव 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ९ ४५०००० 
८२ | प्लासीडो डिस्क | शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ दि २००० २००० 
महाविद्यालय व ०३३७ 
सर्वोपचार रुग्णालय, 
बारामती 
शा.वै.म.व २२११२९९८ i] 2000 2000 
रुग्णालय, गोंदीया । 0992 
विलासराव देशमुख |। २२२०१९९८ शि २००० २००० 
शासकीय वैद्यकीय | ००५९ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ३ ६००० 
८३ । पोटिबलट्युब शा.वै.म.व २२११२९९८ | २ १००००० २००००० 
सिलर रुग्णालय, गोंदीया | ०१११ 
शासकीय वैद्यकीय =| २२११२९९८ | २ १००००० २००००० 
महाविद्यालय, ०२५९ 
बारामती 
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८४ | पोटेबल एक्स रे | शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ i १६०००० १६०००० 
मशीन महाविद्यालय, मिरज | ००४५ 
(मिडीयम एंड) विलासराव देशमुख 
विलासराव देशमुख |। २२२०१९९८ | २ १६०००० 320000 
शासकीय वैद्यकीय | ००४७ 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर. 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ३ ४८०००० 
८५ | प्रींटर शासकीय वैद्यकीय | २२११२९९८ 7 34000 34000 
महाविद्यालय व ०३९६ 
सर्वोपचार रुग्णालय, 
बारामती 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | २ 34000 (90000 
महाविद्यालय, ०२५८ 
बारामती २२११२९९८ हवि ३५००० ३५००० 
०२५९ 
२२११२९९८ २ ३५००० (9०००० 
०२६१ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २२११२९९८ | ३ 34000 १०५००० 
अंबाजोगाई ०१६८ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ९ ३१५००० 
८६ । प्रीझ्म बार शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | 3000 3000 
महाविद्यालय व ०३३७ 
सर्वोपचार रुग्णालय, 
बारामती 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ षि ३००० 3000 
महाविद्यालय, ००७५ 
गोंदीया 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण २ ६००० 
८७ | प्रोजेक्टर शासकीय वैद्यकीय | २२११२९९८ = ४०००० ४०००० 
महाविद्यालय व ०३२९ 
सर्वोपचार रुग्णालय, | २२११२९९८ =] ४०००० ४०००० 
बारामती ०३३२ 
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a. a. A. २२११२९९८ गि ४०००० ४०००० 
रुग्णालय, गोंदीया । ०१०६ 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ [ll ४०००० ४०००० 
महाविद्यालय, मिरज | ००५७ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म. | २२११२९९८ किं ४०००० ४०००० 
व रु., अंबाजोगाई ०१२७ 
स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २२११२९९८ णि ४०००० ४०००० 
अंबाजोगाई ०१६९ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण & २४०००० 
८८ | पल्स शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ गि ३००० ३००००० 
ऑक्सीमीटर । महाविद्यालय व ०१५० 
(फ्रिंगर प्रोब) रुग्णालय, जळगाव 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ शि 3000 30000 
महाविद्यालय, ००७९ 
गोंदीया 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ११० | १० ३३०००० 
८९ | रेडियंट वॉर्मर | शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | ५५००० ५५०००० 
महाविद्यालय व ००१५ 
रुग्णालय, जळगाव 
श्री. छ. शि. म. २२११२९९८ | ५ ५५००० २७५००० 
सर्वोपचार रुग्णालय, | ०१०० 
सोलापूर 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण १५ ८२५००० 
९० | रेफ्रिजीरेटर शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | 32000 32000 
(मिडियम एंड) | महाविद्यालय, ०२६२ 
बारामती 
आरोग्य पथक, २२११२९९८ णि 32000 32000 
शिरुर, पुणे ०३९२ 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण २ ६४००० 
९१ | रेफ्रिजीरेटर बै.जी. शासकीय २२११२९९८ a 40000 40000 
390 लिटर वैद्यकीय ०१३५ 
महाविद्यालय, पुणे 
आरोग्य पथक, २२११२९९८ ह्म ५०००० ५०००० 
तासगांव, सांगळी ००६६ 
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व्हिव्युवर वैद्यकीय ०१३९ 
महाविद्यालय, पुणे 
शासकीय वैद्यकीय । २२११२९९८ | २ ७९९९ १५९९८ 
महाविद्यालय व ०३९६ 
सर्वोपचार रुग्णालय, 
बारामती 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण १२ ९५९८८ 
(Merged Equipment ) एकूण ८८९८१२३६ 
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शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.८६/ प्रशा-१, दिनांक १६/०३/२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट-ब 


सामाईक स्वरुपाची यंत्रसामुग्री वगळता उर्वरित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीच्या मागणीचा 


संस्थानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव । नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
d ७ | संख्या । अंदाजित 
टि E किंमत 
| बै.जी. ब्रेन नाईफ (हाय एंड) | २२११२९९ | १२ १५०० १८००० 
शासकीय ८०१४१ 
वैद्यकीय कंम्प्युटर विथ इंटरनेट | २२११२९९ | ७ ७०००० ४९०००० 
महाविद्यालय, | कनेक्ठान विथ अटॅच ८०२०५ 
पुणे प्रींटर अँन्ड स्कॅनर 
(मिडीयम एंड) 
डिप फ्रिजर - ८० २२११२९९ al (900000 (900000 
डिग्री ८०१३२ 
मीट कटींग मशीन २२११२९९ | १००००० १००००० 
थींन बॉडी सेक्ठान ८०१३७ 
(हाय एंड) 
मायक्रौटोम - मॅन्युअल | २२११२९९ “i १००००० १००००० 
(लो एंड) ८०१४० 
मोनोक्‍्युलर २२११२९९ Yo २१००० १०५०००० 
मायक्रोस्कोप (हाय ८०१३६ 
एंड) 
वोटेक्स मिक्सर २२११२९९ i] 24000 24000 
८०१३३ 
एकूण ७३ २४८३००० 
२ डॉ. वै. स्मृ. । स्पेक्ट्रोफोटोमीटर २२११२९९ हि १४००००० १४००००० 
शते: विथ युव्ही, ८००८० 
महाविद्यालय, । आयआर, व्हिजीबल 
सोलापूर Yo 
स्पायरोमीटर २२११२९९ १५ २२५०० ३३७५०० 
ऑर्डिनरी ८००७६ 
र्थमो-अँथ्सेसिओमीटर | २२११२९९ | ५० २२४० ११२००० 
८००७८ 
एकूण ६६ १८४९५०० 
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अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव | नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
७ । संख्या अंदाजित 
् E किंमत 
ना? 
3 डॉ. शां. च. फुल्ली ऑटोमेटेड Weal | २२१११९९ aa २१७०००० २१७०००० 
शा. वै.म.व  । मायक्रोटोम ८००३२ 
रू, नांदेड इमप्लांटोळलाॉजी किट । २२१११९९ ea 320000 320000 
८००३८ 
Ware बेड (हाय एंड) । २२१११९९ षु 300000 4400000 
८००३४ 
फोटोथेरेपी - कंम्बाइंड | २२१११९९ | १५००००० १५००००० 
युव्हीओ + ८००३७ 
एनबीयुव्हीबी 
पोटेबळ एक्स-रे २२१११९९ गि ५००००० ५००००० 
मशीन - १०० एम अ । ८००३८ 
हाय फ्रिकव्हेन्सी 
एकूण ९ ५९९०००० 
; डॉ. शां. च. बायोसेफ्टी कबिनेट । २२१११९९ Ct 9300000 १३००००० 
शा. वै.म., बेस्ड ऑन क्लास एळ | ८००३० 
नांदेड आय टाईप बी-२ 
ईसीटी मशीन (हाय । २२१११९९ | 9200000 9200000 
एंड) ८००३१ 
ओटी टेबल (लो एंड) २२१११९९ ea 2400000 २५००००० 
८००२९ 
एकूण ३ ५०००००० 
५ गोकुळदास | ओटी लाईट (हाय एंड) | २२११२९९ | 3000000 3000000 
तेजपाल ८००३८ 
रुग्णालय, 
मुंबई 
एकूण Ba 3000000 
& शा. वै. म. व | ऑटोमेटेड कव्हर २२११२९९ 7 3400000 3400000 
कर्करोग स्लीपर ८०३९८ 
रुग्णालय, 
औरंगाबाद 
एकूण eu 3400000 
७ | शासकोय बिपी २२११२९९ & १००० ६००० 
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अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव | नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
d is संख्या अंदाजित 
् E किंमत 
ना? 
वेद्यकौय इनस्ट्रमेटअनेरॉइड । ८०३३९ 
महाविद्यालय Fatwa ्थमोमीटर | २२११२९२ | २० 3६०० ७२००० 
व सर्वोपचार (हाय एंड) ८०३२९ 
रुग्णालय, २२११२रर 
बारामती ८०३३२ 
कलर प्रिटर अँन्ड २२११२९९ २ १५६०० ३१२०० 
कॉपीयर (मिडीयम ८०३२९ 
एंड) २२११२९९ 
८०२३३२ 
कलर व्हिजन- २२११२९९ २ २००० ७००० 
ओरीजनल इशिहारा | ८०३३७ 
कलर प्रिटर स्कनर  । २२११२९९ Vel ८०००० ८०००० 
HIM (हाय एंड) ८०३३९ 
ड्रमाटोम (लोकल)(लो | २२११२९९ aa १५०००० १५०००० 
एंड) ८०३५६ 
एन्डोस्कोप (मेडीयम । २२११२९९ २ ३५००० (90000 
एंड) ८०३६० 
एक्सर्टनल हार्ड डिक्स | २२११२९९ | १८००० १८००० 
८०३५६ 
फ्लेझिबल फायबर २२११२९९ 7 ९००००० ९००००० 
ऑपटिक ८०३६० 
नासोफॉरींगनैजोस्कोप 
सेट विथ एक्सेसरीज 
(हाय एंड) 
फोलडेबल व्हिल २२११२९९ २ ५००० १०००० 
चेअर ८०३९६ 
फ्यमीगेटर फार २२११२९९ ३ ३५००० १०५००० 
फॉर्गिंग मशीन ८०३४५ 
२२११२९९ 
८०३९६ 
ग्लुकोमीटर (हाय एंड) | २२११२९९ । २० २९०० ५८००० 
८०३२९ 
२२११२९९ 


पृष्ठ ५६ पैकी ३४ 
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अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव | नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
d is संख्या अंदाजित 
् E किंमत 
ना? 
८०३३२ 
हाईट मेडारिंग स्टंड | २२११२९९ २ ५८५० ११७०० 
(हाय एंड) ८०३३९ 
लबोरेट्री रेफ्रिजिरेिटर | २२११२९९ aa) ९४००० ९४००० 
गार 
ल॑पटाप २२११२९९ प्न ८०००० ८०००० 
८०३५६ 
लॅपटॉप (हाय एंड)- । २२११२९९ ३ ९५००० २८५००० 
पब्लिक हेल्थ ८०३२९ 
डेन्टीस्ट्री २२११२९९ 
८०२३३२ 
२२११२९९ 
८०३९६ 
एलईडी प्रोजेक्टर- २२११२९९ al ६५००० ६५००० 
ऑथ्रोडोन्टीक्स ८०३५६ 
एलईडी प्रोजेक्टर- । २२११२९९ ४ ७५९०० ३०३६०० 
पब्लिक हेल्थ ८०३२९ 
डेन्टीस्ट्री २२११२९९ 
८०२३३२ 
लिड अँपरोन २२११२९९ ९ ७००० ६३००० 
८०३५६ 
२२११२९९ 
८०३९६ 
लुझ प्रिझम २२११२९९ eal 3200 3200 
८०३३७ 
लो कॉस्ट ग्लुकोमीटर | २२११२९९ ४ २००० ८००० 
८०३५६ 
मंडोक्स रोड - २२११२९९ ea १००० १००० 
ऑपथालमेलॉजी ८०३३७ 
मल्टीमिडीया २२११२९९ २ १५०००० 300000 
प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन । ८०३३७ 
२२११२९९ 
८०३३९ 


पृष्ठ ५६ पैकी ३५ 
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अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव | नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
d is संख्या अंदाजित 
् E किंमत 
ना? 
निडल डिस्ट्रोयर २२११२९९ । २६ ३५०० ९१००० 
८०३२९ 
२२११२९९ 
८०३३२ 
२२११२९९ 
८०३३९ 
निगेटिव्ह WAR वाउंड । २२११२९९ णि ७००००० ७००००० 
थेरेपी सिस्टीम ८०३५६ 
ऑपटीकल बायो २२११२९९ eal ५००००० ५००००० 
मीटर - हाय एंड ८०३३७ 
ऑक्सीझन सिलेडर | २२११२९९ २ १०००० २०००० 
विथ मास्क ८०३४५ 
ऑक्सीझन हुड २२११२९९ गि 3000 30000 
0338 
पर्रकीन- हॅन्ड STS । २२११२९९ Binal १०५००० १०५००० 
टोनोमीटर ८०३३७ 
प्रोजेक्ठान स्क्रिन २२११२९९ ea ८९०० ८९०० 
८०३५६ 
पल्स ऑक्सीमीटर २२११२९९ १४ २००० २८००० 
८०३४५ 
२२११२९९ 
८०३५६ 
रेफ्रिजीरेटर (लो एंड) । २२११२९९ ४ २६८०० १०७२०० 
८०३२९ 
२२११२९९ 
८०३३२ 
सायलोग्राफी कन्युला | २२११२९९ गि ७००० ७००० 
८०३९६ 
स्किन ग्राफ्ट fare २२११२९९ णं २००००० २००००० 
(लो एंड) ८०३५६ 
स्मार्ट टीव्ही विथ २२११२९९ दिं ९०९९० ९०९९० 
डीव्हीडी प्लेअर (हाय । ८०३५६ 
एंड) 


पृष्ठ ५६ पैकी ३६ 
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अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव | नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
d is संख्या अंदाजित 
् E किंमत 
ना? 
स्थेथोस्कोप (हाय एंड) | २२११२९९ षु ८०० ७००० 
८०३५६ 
२२११२९९ 
८०३९६ 
थायरोईड कॉलर २२११२९९ ७ २५०० १७५०० 
८०३५६ 
२२११२९९ 
८०३९६ 
टार्च २२११२९९ षु ५०० २५०० 
८०३३७ 
युरेट्रो-रेनोस्कोपीक । २२११२९९ | १०००००० १०००००० 
लिथोट्रीस्पी विथ ऑल | ८०३५७ 
FRING (हाय एंड) 
व्हेवींग मशीन अडल्ट । २२११२९९ hal २८६० २८६० 
मेक (हाय एंड) ८०३९६ 
२२११२९९ २ ३८००० (७६००० 
८०३४५ 
एकूण १७४ | ५७०९६५० 
८ झा. वै.म. व | क्लिनीकल darter | २२११२९९ ६१ २९५ १७९९५ 
रुग्णालय, (लो एंड) ८०१९० 
अकोला २२११२९९ 
८०१९१ 
पीफटी मशीन २२११२९९ hal ४०००००० ४०००००० 
(मीडीयम एंड) ८०१७७ 
UR मशीन २२११२९९ ह्य २५००० २५०००० 
८०१८३ 
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८०३६६ 
पल्स ऑक्सीमीटर २२११२९९ गि ११०००० ११०००० 
८०३६४ 
एकूण [ea ५६१५६०० 
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७ । संख्या अंदाजित 
् E किंमत 
ना? 
३१ सेट जार्जस न्युरो अन्ड स्पाईन २२२०१९९ i 3400000 3400000 
रुग्णालय, ड्रील ८००३२ 
मुंबई 
एकूण te | 3400000 
३२ | MNT. । अस्कन विथ पचिमेटर | २२११२९९ हबं २५०००० २५०००० 
ग्रा. वै.म. व ८०१६५ 
रु., HN सेट २२११२९९ Gig 20000 ११४०००० 
अंबाजोगाई ८०१६५ 
सेट्रीफ्युज क्ळीनीकल | २२११२९९ २ १३५०० २७००० 
(हाय एंड) ८०१६४ 
क्लोरोस्कोप (हाय २२११२९९ 4 ३१०० १५५०० 
एंड) ८०१६४ 
क्राफ्ट वाटर टेस्टींग । २२११२९९ २ ३९००० ७८००० 
किट (हाय एंड) ८०१६४ 
डायरेक्ट २२११२९९ २ 30000 ६०००० 
ऑपथालमोस्कोप- । ८०१६५ 
ऑपथालमोळॉजी 
इअर इनस्ट्रमेट सेट २२११२९९ गि १५०००० १५०००० 
(मिडीयम एंड) ८०१२२ 
इलेक्ट्रो सजिकल २२११२९९ | 300000 300000 
युनिट (लो एंड) - ८०१२२ 
युरोळॉजी 
इलेक्ट्रो सजिकल २२११२९९ | १५००००० १५००००० 
युनिट (मिडीयम एंड) | ८०१२४ 
इवीस्केटी ऑन सेट । २२११२९९ ३ १०००० 30000 
८०१६५ 
फस्ट US कीट (हाय । २२११२९९ ४ ३५०० १४००० 
एंड) ८०१६४ 
हाॉरराक्स वाटर २२११२९९ २ १२००० २४००० 
टेस्टिंग कीट (हाय ८०१६४ 
एंड) 
इनडायरेक्ट २२११२९९ i 20000 20000 
ऑपथालमोस्कोप ८०१६५ 
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d ७ । संख्या अंदाजित 
E किंमत 
ना? 
केराटोमीटर २२११२९९ aa ५०००० ५०००० 
८०१६५ 
मीट कटींग मशीन २२११२९९ | ८०००० ८०००० 
थींन बॉडी GRA (लो | ८०१२६ 
एंड) 
मायक्रोटोम स्लेज २२११२९९ शि ५६००० ५६००० 
लार्ज कटींग (SH | ८०१२६ 
एंड) 
मॉस्कीटो केचिंग कीट | २२११२९९ २ १२५०० २५००० 
(हाय एंड) ८०१६४ 
पब्लिक अँडरेस २२११२९९ शि ७०००० ७०००० 
सिस्टीम ८०१६४ 
पोटेबल)(हाय एंड) 
साउंड लेवल मीटर । २२११२९९ २ २२५०० ४५००० 
(हाय एंड) ८०१६४ 
एकूण ९० ३९३४५०० 
३३ __स्वा.रा. ती. ।अँप्रेटस फार पॅसीव्ह । २२११२९९ ea ८४००० ८४००० 
ग्रा. वै.म., मुमेंट ८०१६६ 
अंबाजोगाई । ऑटो रेफ्कटोमीटर । २२११२९९ aa ४५०००० ४५०००० 
विथ केरोटोमीटर ८०१७२ 
बॉटल डिस्पेन्सर २२११२९९ Ba 2000 20000 
८०१७१ 
सेट्रीफ्युज, हाय स्पीड | २२११२९९ गि ३९२०० ३९२०० 
विथ टेक्नो मीटर ८०१६६ 
डिजीटल aera २२११२९९ ४ २०५०० ८२००० 
मिक्सर ८०१६८ 
फिक्सड वॉल्युम २२११२९९ =] 24000 24000 
पिपेट्स ८०१७१ 
हॉट एअर ओवन - २२११२९९ २ २०००० ४०००० 
मायक्रोबायोलॉजी ८०१६८ 
BIC कंम्प्युटर २२११२९९ 3 ४०००० १२०००० 
८०१६८ 
एलईडी प्रोजेक्टर - — | २२११२९९ ea 430000 430000 
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d is संख्या अंदाजित 
् E किंमत 
ना? 
ओबस्क्रीट अन्ड ८०१७० 
गायनोकॉलोजी 
एलएमअञे सुप्रीम २२११२९९ ४ १०००० ४०००० 
८०१६७ 
एम.टी.पी Gar २२११२९९ ha 30000 30000 
मशीन (लो एंड) ८०१७० 
स्थेथोस्कोप, २२११२९९ ६ ११२० ६७२० 
डेमोनस्ट्रेरान विथ ८०१६६ 
मल्टीपल इअर पिसेस 
स्टुडंट फिजीओग्राफ । २२११२९९ गि २८०००० २८०००० 
(सिंगल चॅनेल) विथ । ८०१६६ 
अँक्सेसरीज 
वीडीआरएल रोटेटर । २२११२९९ २ ५००० १०००० 
८०१६८ 
एकूण ३८ १३५६९२० 
३४ । विलासराव । अडल्ट सेन्ट्रल लाईन | २२२०१९९ ह्म २५०००० २५०००० 
देशमुख ट्रेनिंग मोडेल ८००५३ 
शासकीय अडल्ट वेन पनक्चवर । २२२०१९९ | २००००० २००००० 
वैद्यकीय अँन्ड STIR ८००५३ 
महाविद्यालय ट्रेनिंग आर्म 
वरुग्णालय, । एअर प्युरीफायर हेपा । २२२०१९९ 8 30000 420000 
लातूर. फिल्टर ८००५४ 
बल्ड HORM २२२०१९९ २ १५५००० 390000 
मॉनिटर ८००४२ 
कोग्युलोमीटर २२२०१९९ णि २७००००० २७००००० 
८००४५ 
इअर इनस्ट्रमेट सेट २२२०१९९ २ (0७०००० १४०००० 
(हाय एंड) ८००६१ 
इटी ट्युब कफ प्रेशर । २२२०१९९ षु २०००० १००००० 
मॅनोमीटर ८००५३ 
इनक्युबेटोर २२२०१९९ 3 (94000 224000 
८००४० 
मल्टी-पॅरामीटर २२२०१९९ ma 220000 220000 
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ना? 
Uae मानिटर ८००५३ 
मायक्रोलरिंगोस्कोपी । २२२०१९९ शि २००००० २००००० 
सेट (हाय एंड) ८००६० 
मल्टीपॅरा मॉनिटर ७ | २२२०१९९ २ 300000 ६००००० 
पॅरा ८००५३ 
स्लाईड स्टोरींग २२२०१९९ षु ८५००० ४२५००० 
कॅबिनेट (मिडीयम एंड) | ८००४४ 
स्पेक्युलर २२२०१९९ षि १३३५००० १३३५००० 
मायक्रोस्कोप - हाय । ८००५७ 
एंड 
स्यानापोटोफोर २२२०१९९ | ५०००० ५०००० 
८००५८ 
सिरींज इनफ्युजन पंप | २२२०१९९ ४० १००००० ४०००००० 
८००४९ 
टोन्सीलेक्टांमी सेट | २२२०१९९ २ ६५००० १३०००० 
(मिडीयम एंड) ८००६२ 
युरोडायनामिक मशीन | २२२०१९९ १ ६०००००० ६०००००० 
८००४६ 
TCHS ऑटोक्लेव्ह । २२२०१९९ a २८५००० २८५००० 
८००५३ 
वुडन आर प्लास्टीक २२२०१९९ ३०० १००० 300000 
स्लाईड बॉक्सेस ८००४१ 
(मिडीयम एंड) 
एकूण ३७४ १७५९०००० 
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(Merged and Non-Merged Equipment) 


सामाईक व सामाईक स्वरूपाची यंत्रसामुग्री वगळता संस्थानिहाय एकूण मागणी दर्शविणारा तक्ता 


गोंदीया 


अ. । संस्थेचे नाव प्रस्तावाची एकूण 
क्र. : : Be 5 Be किंमत 
ब ब (५३५४) 

es Q 3 8 4 

ia बै.जी. शासकीय वैद्यकीय २५१६९९० २४८३००० ४९९९९९० 
महाविद्यालय, पुणे 

२ ।डॉ.वे.स्मृ.शञा. वे. १५८७००० १८४९५०० ३४३६५०० 
महाविद्यालय, सोलापूर 

३ डॉा.शऱां.च.शा.वै.म.वरू, ३९९८००० ५९९०००० ९९८८००० 
नांदेड 

४ डा.ऱां.च.शा.वै.म., नांदेड | ५०००००० ५०००००० 

षु गोकुळदास तेजपाल १०००००० ३०००००० ४०००००० 
रुग्णालय, मुंबई 

६ ।शा.वै.म.व कर्करोग शाक ३५००००० ३५००००० 
रुग्णालय, औरंगाबाद 

७ | शासकीय वैद्यकीय ४०८८७१८ ५७०९६५० ९७९८३६८ 
महाविद्यालय व सर्वोपचार 
रुग्णालय, बारामती 

८ ।शा.वै.म.व रुग्णालय, ५७२४००० ४२७५९९५ ९९९३९९५ 
अकोला 

९ 'शा.वै.म. व रुग्णालय, ५४३३००० २९००००० ८३३३००० 
औरंगाबाद 

हि ० |शा.वै.म.व रुग्णालय, 3990000 ४१८५८२० (७९५५८२० 
चंद्रपूर 

ia १ | 2.0.4. व रुग्णालय, ४९५९७१८ ३०३३७९९ ७९९३५१७ 
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सांगली 


अ. । संस्थेचे नाव प्रस्तावाची एकूण 
क्र. : : Be : 5 Be किंमत 
ब ब (५33३५४) 
Ea Q 3 8 4 

१२ | शासकीय वैद्यकीय ५४१२००० ४५८८००० १००००००० 
महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगाव 

१३ | 2.0.4. व रुग्णालय, ३२५६८०० ६७३७८०० ९९९४६०० 
मिरज 

१४ | शासकीय वैद्यकीय ८९६८०० ४१०३२०० ५०००००० 
महाविद्यालय, अकोला 

१५ | शासकीय वैद्यकीय १०४१४०० ३००००० १३४१४०० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 

१६ | शासकीय वैद्यकीय २१३११६० १७८६१४० ३९१७३०० 
महाविद्यालय, बारामती 

qo | शासकीय वैद्यकीय १३००००० ३४००००० ४७००००० 
महाविद्यालय, चंद्रपूर 

१८ | शासकीय वैद्यकीय ७५९००० ४२४१००० ५०००००० 
महाविद्यालय, गोंदीया 

१९ | शासकीय वैद्यकीय २८४७५७० ११५११६४ ३९९८७३४ 
महाविद्यालय, जळगाव 

२० | शासकीय वैद्यकीय २१४०५६० २८५७२०० ४९९७७६० 
महाविद्यालय, मिरज 

२१ | ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय ९३०००० ३०४४९०० ३९७४९०० 
महाविद्यालय, मुंबई 

२२ | आरोग्य पथक, शिरुर, पुणे २५०५०० ९८००० ३४८५०० 

२३ | आरोग्य पथक, तासगांव, २९८९०० शिक २९८९०० 
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अ. । संस्थेचे नाव प्रस्तावाची एकूण 
क्र : : Be : 5 Be किंमत 
ब ब (५33३५४) 
ae Q 3 8 4 

२४ | इंदिरा गांधी शा.वै.म.व रु., शिका ८०००००० ८०००००० 
नागपूर 

२५ | इंदिरा गांधी शा.वे.म., नागपूर ४५०००० २०००००० २४५०००० 

२६ | परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई २५१८०० Pe | २५१८०० 

२७ | 0.9.0. शा. वै.म.व. रु., ३१२५००० १८७०००० ४९९५००० 
सांगली 

२८ | सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे १८६८५२० ४१५६००० ६०२४५२० 

२९ | ससून सर्वोपचार रुग्णालय, ४४७०००० ५५२९५८८ ९९९९५८८ 
पुणे 

30 | श्री. छ. शि. म. सर्वोपचार ४३६५००० २८६५००० ७२३०००० 
रुग्णालय, सोलापूर 

३१ के.श्री. भा.हि. शा. वै. म. ड़ ६००००० २०००००० २६००००० 
धुळे 

३२ | सर ज.जी. समूह रुग्णालये, ८४८८०० ५६१५६०० ६४६४४०० 
मुंबई 

३३ | सेट जार्जस रुग्णालय, मुंबई ५०३६०० ३५००००० ४००३६०० 

३४ स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म. व रु., ६०५९००० ३९३४५०० ९९९३५०० 
अंबाजोगाई 

३५ | CONT. ती. ग्रा. वै.म., २६४२४०० १३५६९२० ३९९९३२० 
अंबाजोगाई 

३६ | नागरी आरोग्य केंद्र , वांद्रे, ५००००० ५००००० 
मुंबई 

30 | विलासराव देशमुख ८९५५००० १७५९०००० २६५४५००० 
शासकीय वैद्यकीय 
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अ. । संस्थेचे नाव Ee Ee प्रस्तावाची एकूण 
क्र. : : : 0 किंमत 
४ ब (५३५४) 
| 9 2 3 8 षु 
महाविद्यालय व रुग्णालय ; 
लातूर. 
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